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Die vorliegende Auflage der Ersatzteilliste zur Spiegelreflex-Filmkamera ARRI- 
FLEX 16 St (Standard) berücksichtigt alle Ersatzteile ab Kamera Nr. 5001 bis zum 
neuesten Stand bei Drucklegung (Oktober 1969). Bitte geben Sie bei der Bestellung 
von Ersatzteilen die Kamera-Nummer und die genauen Ersatzteil-Nummern an. 
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ARRIFLEX 16 St Geháuse 





ΑΠ 1 Gehäuse montiert mit Laufring 
für Revolverkopf und den Teilen 
Nr. А-39, 40, 49-51, 52, 58, 59, 60,61, 63-65, 70-73, 77 
Ала 1 Gehäuse mit kompl. Verdrahtung 
für Startmarkierungseinrichtung 





Friktion ARRIFLEX 16 St 
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AT 1 Messingbuchse der Aufwickelachse 
A9 1 Messingbuchse der Abwicklung 
Аа 2 Spezial-Beilagscheiben 
A14 2 Spezialschrauben zu A-15 
A15 2 Al-Rándelknóple 
t A16 2 Beilagscheiben zu А-15 
A-17 1 Schnurlaufscheibe mit Sperrklinke (Abwicklung) 
A18 1 Schnurlaufscheibe mit Sperrklinke (Aufwicklung) 
4 А20 1 Friktionsachse mit Sperr-Rad und Abdeckung (Abwicklung) 
A 1 Friktionsachse mit Sperr-Rad und Abdeckung (Aufwicklung) 
A22 1 Friktionsachse komplett (Abwickelspule) 
A 1 Friktionsachse komplett (Aufwickelspule) 
A24 2 Pesen 


ARRIFLEX 16 St Gehäuse — Zubehörteile 
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Аз Aso 
Ass 

Am Аз А2 A28 
A27 1 Revolverkopf-Achsbolzen 
A-28 1 Spezialmutter zu A-27 
A-29 1 Spezialschraube zu A-27 
A30 1 Abstimmscheibe zu A-27,8,6 Ф, 12,8 0 

lieferbar in den Stärken: 0,18, 0,19, 0,20, 0,21, 0,22 mm 

A-39 1 Einsatzstück mit Stativgewinde '/ und "e Zoll 
Α-40 4 Senkschrauben zu A-39 
A42 1 Abdeckblech 
A43 2 Senkschrauben zu A-42 
Α-46 1 Führungsstück für Kompendium 
A47 4 Senkschrauben zu A-46. 
A-49 2 Profil-Anschlußleisten für Filmkanaldeckel 
A-50 4 Senkschrauben zu A-49 
A-51 4 Zylinderstifte zu A-49 
A-52 2 Tragósen 
А-53 2 Lupolenscheiben zu A-52 
Α-60 1 Knebelmutter 
А-60а 1 Beilagscheibe zu A-60 
А61 1 Spezialschraube zu A-60 
А-61а 1 Spezialschraube zu А-61 





Gehäuse — Zubehörteile ARRIFLEX 16 St 
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MN EL An As2 Аво 
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An A70 
А-54 1 Filmkanalverschluß 
A-58 1 Abdeck-Plexiglasfenster der Zählwerke 
A59 1 Senkschraube zu A-58 
A63 1 Plexiglas-Gewindebuchse 
A-64 1 Isolierplatte 
A-65 2 Kontaktstifte 
A-66 2 Beilagscheiben zu A-65 
A67 2 Muttern zu A-65 
A-70 1 Kabel mit Bimetall-Kontakt 
Am 1 Isolierbuchse zu A-70 
A-72 3 Kabelschellen 
A-73 3 Zylinderschrauben zu A-72 
A-77 1 Abdeck-Plexiglas-Rundfenster für Tachometer 
A-80 1 Sicherungshebel 
А-81 1 Zylinderstift zu A-80 
Α-82 1 Schenkelfeder zu Α-80. 


ARRIFLEX 16 St Abdeckung 
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A-85 1 Friktionspesen-Abdeckung 

лаб 4 Spezialschrauben zu А-85 

АЛА 1 Bremsfeder zu A-85 

A75 2 Spezialnieten zu A-74 





Getriebe ARRIFLEX 16 St 








links oben Getriebe betriebsfertig montiert 
mit Fußzählwerk 
rechts oben Getriebe betriebsfertig mon! 
mit Meterzählwerk 
unten Vorderansicht des Getriebes mit 
Zahntrommeln und Andruckklappe 
8-100 Getriebeplatine mit Meterzáhlwerk 
bis Kamera Nr. 7 500 
B-110 Getriebeplatine mit Fu&záhlwerk 
bis Kamera Nr. 7 500 
Β-200 Getriebeplatine mit Meterzáhlwerk von Kamera 
Nr.7 501 bis Kamera Nr. 12 000 
8-210 Getriebeplatine mit Fußzählwerk 
von Kamera Nr. 7 501 bis Kamera Nr. 12 000 
8-300 Getriebeplatine mit Meterzählwerk ohne 
Motorböckchen ab Kamera Nr. 12.001 
Sam Getriebeplatine mit Fußzählwerk ohne. 


Motorbóckchen ab Kamera Nr. 12 001 


ARRIFLEX 16 St Getriebe 





8-210 B-200 





links oben. Getriebe betriebsfertig montiert 
mit Fußzählwerk 

rechts oben Getriebe betriebstertig montiert 
mit Meterzählwerk 

unten Vorderansicht des Getriebes mit 


Zahntrommeln und Andruckklappe 
von Kamera Nr. 7 501 bis Kamera Nr. 12 000. 





Getriebe ARRIFLEX 16 St 





8-310 Β-900 





links oben Getriebe mit Fußzählwerk 
betriebsfertig montiert 
neue Ausführung ohne Motorböckchen 





rechts oben Getriebe mit Meterzählwerk 
betriebsfertig montiert 
neue Ausführung ohne Motorböckchen 
unten Vorderansicht des Getriebes mit 


Zahntrommeln und Andruckklappe 
ab Kamera Nr. 12 001 


ARRIFLEX 16 St Getriebe — Montageteile 
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B4 1 Große Platine montiert mit Messingachslager B-3 und B-4, 
Stehbolzen B-12 und B-13, Distanzbolzen B-14 mit Kupfer- 
schmierungsröhrchen 

Befestigungsschrauben zur Platine B-1 

Messingachslager für Achse Ill 

Messingachslager für Achse IV 

Senkschrauben zu B-3 und B-4 

Kleine Platine montiert mit 2 Messinglagern 

Distanzbolzen zu B-1 

Spezialschrauben zu B-7 

Achse IV mit Zahnrad montiert. 

Zahnradpaar der Achse | montiert. 

Zahnradpaar der Achse Il montiert 

Stehbolzen der Achse I 

Stehbolzen der Achse Il 

Zentralschmierbolzen. 

je 1 Spezialschraube zu B-12 und B-13 
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Getriebe — Záhlwerkteile deutsch ARRIFLEX 16 St 











Bm Bas Ваг Bas 
{ ' 
Вава Bas 
B40 B48 Вя 
, B% 
B-35 1 Zahntrieb mit Zahnrad 
8-40 1 Zahntrieb mit Zahnrad 
B-48 1 Zahntrieb mit Zahnrad und Messingbuchse 
B-48a 1 Korbstift zu B-48 
B-51 1 Achse mit Zahnrad und Messingbuchse 
Sais 1 Kerbstift zu B-51 
B-42 2 Druckfedern zu B-43 
B-43 2 Zahlentrommein (Bilder - Meter) 
B-45. 2 Spezialmuttern zu B-43 
Bm 1 Achse III mit Zahnrädern 
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ARRIFLEX 16 St Getriebe — Záhlwerkteile englisch 
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Bas Вза B» Вза Ba B 42 B45 
B 114 Ba B49 B so 
pa 1 Achse mit Zahnrad und Messingbuchse 
B-34a 1 Kerbstift zu B-34 
B-39 1 Zahnradtrieb mit Zahnrad und Messingbuchse 
B-39a 1 Korbstift zu B-39 
B-47 1 Zahnradtrieb mit Zahnrad 
B-49 1 Zahnradtrieb mit Zahnrad 
B-50 1 Zahnradtrieb mit Zahnrad 
B-41 2 Zahlentrommeln (Frames & Feet) 
B-42 2 Druckfedern zu B-41 
8-45 2 Spezialmuttern zu B-41 
8-14 
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Getriebe — Montageteile ARRIFLEX 16 St 
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8-26 2 Zahntrommeln mit Schnurlaufscheiben 
B-27 2 Gewindestifte zu B-26 
B-28 2 Beilagscheiben zu B-26 
B-56 1 Stehboizen der Andruckklappo 
B-57 2 Spezialschrauben zu B-56 
t B-58 1 Andruckklappe komplett 
(einschl. B-56-65 und B-70-72) 
B-59 1 Buchse zu B-56 
. 8-60 1 Torsionsfeder 
B-61 1 Sperrstift 
B-62 1 Druckfeder 
B-63 1 Druckknopf 
B-64 1 Anschlagfeder 
B-65 2 Zylinderschrauben zu B-64 
B-68 2 Filmabstrei 
8-69 4 Senkschrauben zu В-68 
8-70 1 Filmführungsplättchen 
B-71 3 Linsenschrauben zu B-70 
B-72 3 Beilagscheiben zu B-70 
В-58а 1 Andruckklappe (unmontiert) 


bis Kamera Nr. 7 500 
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ARRIFLEX 16 St Getriebe — Montageteile 
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BA 70 
BA ¿so BA 68 
Bass BA в 
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BAS Bass ВА BAso BAs BAS pe 
B-26 2 Zahntrommeln mit Schnurlaufscheiben 
B-27 2 Gowindesliftozu B-26 
B-28 2 Distanzscheiben zu 8-26 
BA-56 1 ibolzen zur Andruckklappe 
BA-57 2 Spezialschrauben zu BA-56 
BA-580 1 Andruckklappe komplett montiert 
BA-58 1 Andruckklappenhebel unmontiert 
ВА-58а 1 Andruckklappe 
BA-58b 2 Filmrollen 
BA-58c 2 Lagerbüchsen 
BA-58d 1 Führungslasche 
BA-58e. 1 Torsionsfeder. 
BA-58f 2 Schrauben zu ΒΑ-586 
ВА-589 2 Achsen 
BA-59 1 Buchse zu BA-56. 
BA-60 1 Torsionsfeder 
BASI 1 Auslóserstift 
BA-62 1 Druckfeder 
ВА-63 1 Spezialschraube zu ВА-61 
BA-64. 1 Anschlagfeder 
ΒΑ-65. 2 Schrauben M 1,7 x 3 zu ВА-64 
BA-66 1 Schalt-Gewindestift M 2 mit Mutter 
Dë 1 Fimabstrifer komplett 
BASS 1 Filmabstreifer mit Stehbolzen 
BA-68a. 1 Distanzscheibe 
BA-70 1 Filmrolle zu BA-68 
ВА-70а 1 Spezialschraube zu BA-70 


alle Teile für Kameras ab Nr. 7 501 
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Tachometer und Motorbóckchen ARRIFLEX 16 St 





Tachometerbóckchen 
Senkschrauben zu B-95 





В 90 B92 Ba Bos B% 
Во В» в» Ви Be Bs 
== т 
B78 
Вв 
ви z ig, 
11 
в» B š Bm Ваза 

B-73 4 Senkschrauben zu B-80 
B-74 2 Kerbstifte zu B-80 
В-75 2 Kugellager zu В-80 
B-76 2 Temperatur-Schutzstreifen zu B-75 
B-77 3 Gewindestifte zu B-81 
8-78 1 Kegelradtrieb 
B-79 1 Distanzbuchse 
B-80 1 Motortrieb-Böckchen 
в-81 1 Spannbuchse mit Kupplungsring 
B-82 1 Kupplungsschlauch 
8-83a je 1 Beilagscheibe und Kronenscheibe 
B-84 1 Spezialmutter zu B-78 
B-85 1 Motortrieb-Bóckchen komplett 
B-90 1 Tachometer 
B-92 1 Plexiglaskegelrad 
8-93 1 Gewindestift zu B-92 

1 

4 
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ARRIFLEX 16 St Tachometer 





В 90 Bags B 90b 
80 1 Tachometer bis 50 B/sec. vorwärts 
B-90a 1 Tachometer bis 64 B/sec. vorwärts 
B-90b 1 Tachometer bis 80 B/sec. vorwärts 
8-900 1 Tachometer bis 64В/зес. rückwärts 
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Elektrischer Schalter — Abdeckung 








Сто 


en C12 С» C14 


Schalter komplett mit Befestigungsschrauben 
Befestigungsschrauben zu C-1 
 Abdeckungs-Formstück. 

Deckel zu C-1 mit Zylinderschraube 
Kontaktbügel 

Kontaktbrücke mit Befestigungsnieten 
Schaltachse 

Umschalter mit Schaltbolzen 
Spezialklemme mit Klemmschrauben 
Umschaltgabel 

Druckfeder zu C-9 

Druckfeder zu C-6 

Federschutzhülse 

Druckfeder zu C-4 

Beilagscheibe zu C-9 

Gewindestift M 2 x 4 


ARRIFLEX 16 St 
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ARRIFLEX 16 St Elektrischer Schalter — Abdeckung mit Endausschalter | 














CAsb CAS C4 сє CRT 
CAz CAw» САз 
= їй ü ο A -— 6 000 —© 
E -- ο - . 
со Cn Cu C» Cv» Cn СА» CA26 Y cas 


CA; CA CA» 


- — = Ms ç ç car 
D Sé Ww eines CAz0 oo 0 





- Ἂν πο! κ ο νο d 

ст СА» CAw e CA? n 
СА-1 1 Schalter komplett montiert. 
С-1а 2 Befestigungsschrauben М 2,6 х 6 zu СА-1 
C-1b 3 Gewindebüchsen 
CA-2 1 Schaltergehãuse unmontiert 
сз 1 Deckel zu CA-1 
C-3a 1 Zylinderschraube M 2 x 4 zu C-3 
са 1 Kontaktbügel . 
С-да 1 Madenschraube 
CA-5 1 Kontaktbrücke 
СА-5а 1 Kontaktbrücke mit Kontakt 9 
CA-5b. 2 Nieten zu CA-5 / СА-5а 
0-6 1 Schaltachse 
ez 1 Umschalter mit Schaltbolzen 
os 1 Spezialklemme mit Klemmschrauben 
69 1 Umschaltgabel 
c-10 1 Druckfeder zu 0-9 
Fen 1 Druckfeder zu С-6 
σι 1 Federschutzhülse 
Саз 1 Fiberscheibe 
6-4 1 Druckfeder zu 0-4 
СА-15 1 roschalter 
CA-16 2 Schrauben zu CA-15 
CA-18 1 Verriegelungsfeder 
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Elektrischer Schalter — Abdeckung mit Endausschalter ARRIFLEX 16 St 


CA-19 


2 Schrauben 

Beilagscheiben 

Muttern 

Spezialmutter 

Schalthebel 

Schraube mit Beilagscheibe zu CA-20 
Schalthebel mit Rolle 
Lagerflansch 

Schrauben zu СА-23 
Umschalthebel 

Hebel zu CA-25 (1 Silber, 1 Stahl) 
Beilagscheibe 

Zylinderstift 

Lótóse 

Spezialmutter M 2 versilbert 
Schraube 

Beilagscheibe 

Beilagscheibe aus Kunststoff zu CA-22 
Druckfeder 

Silberkontakt 

Gewindestift 

Gewindestift M 2x4 


ВРЕ о E 


айе Teile für Kameras ab Nr. 7 501 
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ARRIFLEX 16 St Filmschaltwerk 


D 95 





ud 
D 100 “= 

- 

D93 





D-100 1 Filmschaltwerk komplett montiert 
(in zwei Abbildungen) 
0-93 2 Zylinderschrauben zu D-100 
0-94 4 Senkschrauben zu D-100 
0-95 1 Andruckplatte komplett mit Schrauben 


bis Kamera Nr. 12 000 





Spiegelblende 





ARRIFLEX 16 St 


D42 


Æ D40 


D33 D34 





D32 D35 D36 





η von 1,443 bis 1,5 mm 





Beilagscheibe zu D-29 
Zahnrad mit Nabe komplett 
Kugellager 

Kugellager 
Temperaturschutzstreifen zu D-33 
Temperaturschutzstreifen zu D-34 
Spiegelblende. 

Spezialschraube mit Gummihülse. 
Filzring zu D-43 
Blendenbefestigungsschraube M 3 
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ARRIFLEX 16 St Filmschaltwerk — Montageteile 
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Ds 57 
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052 Ds Ds 
5-45 1 Gotriebekórpor 
D-46 1 Abdocklasche mit Zylinderkopfschraube zu D-45 
047 1 Filmbahn 
0-48 8 Senkschrauben und. 
2 Zylinderstfte zu D-47 
5-49 1 Anschlagleiste 
D-50 1 Andruckleiste 
051 2 Zugfedern und 
2 Kerbstifte zu 0-50 
552 1 Leiste 
0-53 3 Zylinderschrauben und 
2 Kerbstifte zu D-52 
5-4 1 Bildfenster-Scharnier 
D-55 2 Spezialschrauben zu D-54 
056 1 Andruckplatte mit Andruckteder montiert 
037 1 Verschlußhebel 
0-58 1 Verschlußknopf 
0-59 1 Bolzen zu 0-54 
5-50 1 Federanschlag zu 0-54 
061 1 Druckfeder zu 0-56 
0.2 2 Nieten zu D-61 





Filmschaltwerk — Sperr- und Transportgreifersystem ARRIFLEX 16 St 


00: 
o 

B 

o 


ο; D9 D13 
De o - 
Е 
1 © ишп - 
ο S - 5 S: 
Dis 
An Dw 














D4 ferachse komplett montiert mit Sperrgreifer 

D-2 ег mit Greiferkurve und 

Da 1 Kreuzgelenk komplett montiert 

0-4 1 Sperrgreifer mit Sperrgreiferkurve 
und Distanzscheibe komplett 

05 1 Sperrgreiferkurve Rollenbolzen, 
Führungsrolle montiert 

D6 1 Greiferachse mit Zahnrad 

07 1 Kugellager 

58 1 Kugellager 

09 1 Temperaturschutzstreifen zu D-7 

D-10 1 Temperaturschutzsireifen zu D-8 

0-13 1 Kegelrad 

0-14 1 Plexiglas-Kegelrad 

0-15 8 Senkschrauben zu 0-14 

0-16 1 Spezialschraube 

0-17 2 Tellerfedern 

0-18 2 Distanzscheiben 


bis Kamera Nr. 12 000 


ARRIFLEX 16 St Filmschaltwerk 
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DA-200 1 Filmschaltwerk neu komplett. 
(in zwei Ansichten) 

0-93 2 Zylinderschrauben zu D-200 

0-94 4 Senkschrauben zu D-200 

0-95 1 Andruckplatte komplett 


mit Schrauben 


ab Kamera Nr. 12 001 
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Filmschaltwerk — Montageteile 


DA 52 





ANANOARNA-NA AAA 


ARRIFLEX 16 St 


D49 О5о 


Ds 


Getriebekórper unmontiert 
Motorbóckchen unmontiert 
Filmbahn 

Senkschrauben M 1,4 x 2 
Senkschrauben M 1,4 x 2,5 
Zylinderstifte 1,5 x 5 
Anschlagleiste 

Andruckleiste 

Zugfedern zu D-50 

Kerbstifte zu 0-50 

neue Leiste mit Maske 
Zylinderschrauben M 2 x 3 zu DA-52 
Kerbstifte zu DA-52 
Bildfenster-Scharnier 
Spezialschrauben zu 0-54 
 Andruckplatte mit Andruckfeder 
montiert 

Druckfeder zu 0-56 

Schrauben М 1,4 x 1 zu 0-56 
Verschlußhebel 

Verschlußknopf 

Bolzen zu D-54 

Federanschlag zu D-54 
Feldlinse. 

Blattfeder mit Zylinderschrauben 
М17х15 





ab Kamera Nr. 12001 


ARRIFLEX 16 St Filmschaltwerk — Sperr- und Transportgreifersystem 























- 
° Ds 
° 
DA: De 
D17 © 
© DA13 
Š DA 6 
bè = 
ο - 
ο - 
От DA14 О 15 
Dis Ыы 
АТ 1 ferachse komplett montiert mit Sperrgreifer 
DA-2 1 'er mit Greiferkurve un 
Kreuzgelenk komplett montiert 
Dä 1 Kreuzgelenk komplett montiert 
0-4 1 Sperrgreifer mit Sperrgreiferkurve komplett und 
Distanzsche 
0-5 1 Sperrgreiferkurve 
1 Rollenboizen 
1 Führungsrolle 

DA-6 1 neue Greiferachse mit Zahnrad montiert 

D-7 1 Kugellager 

D-8 2 Kugellager 

D-9 1 Temperaturstreifen zu D-7 

D-10 1 Temperaturstreifen zu D-8 

DA-13 1 Messing-Kegelrad 

DA-14 1 Kunststoff-Kegelrad 

0-15 3 Senkschrauben zu D-' 

D-16 1 Spezialschraube 

0-17 2 Tellerfedern 

5-18 2 Distanzscheiben 


ab Kamera Nr. 12 001 





Motorbóckchen 


_ бш 


DA 45а 


DA-450 
DA-45a 
DA-45b. 
ОА-45с 
DA-45d 
DA-45e 
DA-45f 
DA-45g 
ОА-45һ 
DA-45i 
DA-45k 
DA-45m 








ESI 025 


DA 456 


DAsd  DA4sg DAssh 





Motorbóckchen neu komplett montiert 





Distanzbuchse 

Kugellager 

Temperaturschutzstreifen 
Madenschrauben M 2x 5 

Spannbuchso mit Kupplungsring 
Kupplungsgummi 

Beilagscheibe und 

Sprengring 

Spezialmutter 

Abstimmscheibe für Kegelrad-Zahneingriff 
lieferbar in den Stärken 0,05 0,1 0,2 mm 





ARRIFLEX 16 St 


ооо 


DA4si ОА 45к 


ARRIFLEX 16 St Lupendeckel 





E2 

Es 

Es 
E1 1 Lupendeckel 
E2 1 Verriegelung 
ЕЗ 1 Verriegelungsgriff 
Е-4 3 Ansatzschrauben zu E-2 
Е5 1 Linsenschraube zu E-2 
E6 1 Zylinderschraube zu E-1 


28 





Zeiss-Lupe ARRIFLEX 16 St 


E? Е» 
Ев 
Елоа E 10 En E12 





E13 ЕМ Eis E 16 Ез? E18 


ET 1 Betrachtungslupe, 10-fach vergrößernd 
ЕЗ 1 Gummimuschel 

Е9 1 LupenverschluB. 

E10 1 Prismenhalter 

E-10a 1 Prismenhalter mit E-11 und E-12 
E11 1 Prisma aus optischem Glas 
E12 1 Feldlinse aus optischem Glas 
Е-13 1 Schaltstift 

E14 1 Schaltknopf 

Е-15 1 Sperrhebel 

Е-16 1 Spezialschraube zu Е-15 

ΕἼΤ 1 Druckfeder zu E-13 

E18 1 Druckfeder zu E-15 


mit Zeiss-Lupe bis Kamera Nr. 5 751 

Von den genannten Lupen E-7 ist nur noch eine begrenzte 
Anzahl als Ersatzteil für ARRIFLEX 16 St Kameras der Nummern 
5000 bis 5900 lieferbar. 


ARRIFLEX 16 St 
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Lupendeckel 
Verriegelungsgriff 
Bronzescheibe 28 x 16 x 0.1 тт 
(ab Kamera Nr. 13.000) 
Ringspannsternfeder 

(ab Kamera Nr. 13 000) 
Linsenschraube zu K-4 
Verriegelung 
Ansatzschrauben zu K-4 
Fixierschraube für Winkelstück 
Sicherungsschraube für Lupe 
Sicherungsschraube zu K-6 


Lupendeckel 





Arri-Lupe 


кә 
кло 
Kn 
K-12 
K-12a 
K-12b 


K-100 


KO-100 
KOV-100 





K12b 


ARRIFLEX 16 St 


[s Kn Kita 


KO 100 


KOV 100 


Lupe 

Okular 

Gummiaugenmuschel 

Lupenverschluß 

Gewindering 

Überwurfmutter 

(ohne Abbildung) 

Okular komplett 

mit K-9, K-10, K-11, K-12, K-12a 

Okular neu komplett 

Okular mit Springblende 

Alle Okulartypen verwendbar ab Kamera Nr. 5 901 
-9 kann wahlweise mit folgenden Mattscheiben 








9 

Mattscheibe normal 

Mattscheibe mit Fernseh-Einzeichnung 
Mattscheibe mit Projektionsformat-Einzeichnung 
Klarglasscheibe mit Fadenkreuz 


31 


ARRIFLEX 16 St Okulare 


Bo Pooeo 


KO10a Wier ` КОлос KO КОтза 
KO 10 Kon 
= O 3 Kovion KOVioc 
κον a 

10 KOV10 Ks 

KO-10 Okular neu 

KO-10a Augenmuschellassung 

KO-10b Beilagscheibe 

KO-10c Gewindering 

KO-11 Gummi-Augenmuschel 

KO-12 Lupenverschlu&deckel 

KO-12a Gewindering zu KO-12 





KOV-10 Okular mit Springblende 
Kov-10a Augenmuschelfassung 
KOV-10b Beilagscheibe 
KOV-10c  Gewinderi 

KOV-11 Gummi-Augenmuschel 








Prismenhalter — Lupendeckel-Schalter ARRIFLEX 16 St 





Σ Kıs Ki 


κι 





Καὶ К22 ka K24 
Kar Kas 


Prismenhalter mit K-14 bis K-16 

Prismenhalter 

icherungsschrauben zu K-15 
a 

Feldlinso. 

Sicherungskeile zu K-16 

Prismenhalter mit K-14 bis K-17 

Prismenhalter neu 

Schraube zu K-19 

Sperrhebel 

Druckfeder zu K-19 

‚Auslösetaste 

 Auslóserbolzen 

Druckfeder zu K-24 

Schaltstift 

Distanzbuchse 

Druckfeder 

Spezialbuchse 

Spezialstift 








K für Zeiss-Lupe von Kamera Nr. 5 751 bis Kamera 5 900 und 
für ARRI-Lupe von Kamera Nr. 5 901 bis Kamera Nr. 12 000 
PR ab Kamera Nr. 12 001 


ARRIFLEX 16 St Revolverkopf 





1 1 Revolverkopf komplett montiert 
2 6 Verriegelungsgriffe 

3 6 Sechskantmuttern zu F-2 

4 3 Senkschrauben zu F-5 

5 3 Griffe 





Revolverkopf ARRIFLEX 16 St 








F-6 1 Revolverkopf mit Zentralbuchse 
und 6 Messingbuchsen 

F-7 3 Abdeckbleche 

FB 6 Nieten zu F-7 

F9 3 Zylinderschrauben als Anschlag zu F-10 

F-10 6 Objektiv-Verriegelungen 

FA 3 Haltefinger 

F-12 3 Zylinderschrauben zu F-11 

Gg 3 Zylinderschrauben zu F-11 

F-14 3 Distanzbuchsen zu F-11 

F-15 3 Druckfedern 

F-16 3 Raströllchen 

ΕΤ 3 Rastbolzen 

F18 6 Distanzscheiben 
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ARRIFLEX 16 St Revolverkopf 





FA-1 Revolverkopf mit Bajonettfassung 


Revolverkopf — 


Fr 


Fisb Fisa 


воооооо 





Montageteile 





ARRIFLEX 16 St 


AAL ҮЙ... = 


εἷς = = 
Еюа Ε190 Fa Fita 


ro Q Q Q Q J 


Faa © 


Fea F16 
Fı I A 1 i 1 
Fu 


1 Revolverkopf neu komplett montiert 

6 Verriegelungsgriffe 

6 Sechskantmuttern M 26 zu F-2 

6 Distanzscheiben zu F-2 
Linsensenkschrauben M 2 x 4 zu F-5 
Zylinderschraube M 2 x 4 zu F-5a 





2 
1 

2 

1 

1 Klemmschraube zu F-5a 

1 Torsionsfeder zu F-5a 

1 Revolverkopf mit Zentralbuchse und 6 Messingbuchsen 
2 Abdeckbleche 

1 Abdeckblech 

3 Kerbnàgel 14x 4 

2 Kerbnägel 14x 1,5 zu F-7/7a 

6 Objektivverriegelungen 

2 Objektivverriegelungen mit ausgespartem Segment 
3 Haltefinger 

2 Zylinderschrauben M 26x 6 

1 Zylinderschraube M 26 x 5 zu F-11 

2 Zylinderschrauben M 17 x 10 zu F-11 

2 Distanzbuchsen zu Р-11 

1 Gewindebuchse zu F-11 / F-19a 

3 Druckfedern 

3 Raströllchen 

3 Rastbolzen 

2 Senkschrauben M 2x 10 zu F-19a 

2 Federn für Bajonettfassung 

4 Distanzscheiben für Bajonettfassung 

1 Stoppmutter M 3 zu F-19a 


зт 


ARRIFLEX 16 St Kompendium 





G-100 Kompendium komplett 





Filter ARRIFLEX 16 St 


epügo 


Flis Flis FO2 








Fh 

гы Gelbfilter hell 

F-2 Gelbfilter mittel 

EI Grünfilter 

GI Rotfilter 

pa Orangefilter. 

pa Verlauffilter farblos gelb/rot für Schwarzweiß. 

Pan Verlauffilter farblos/grau/schwarz 

FI-18 Polarisationsfilter 60 x 75 mm 

FI19 Polarisationsfilter іп Schraubfassung 
(Verlängerungsfaktor 1,5) 

Fo-2 Halterahmen für Glasfilter 50 x 50 mm oder 
Folienhalter FO-3 

ғоз Folienhalter 

FO-4 Metalirahmen für runden Glasfilter 

FO-5 Schraubfassung für runden Glasfilter 


ARRIFLEX 16 St Filter 










Flas F124 
| e 
ΠΠ Fl 
Flu Flis Dm 
FI-21 Graufilter 50 ze, Lw1 
FI-22 Graufilter25 %,Lw2 
FI-23 Graufilter 12,5%, Lw 3 
ΕΙ-24 Graufilter 6,25%, Lw 4 
FI-25 UV / Haze Filter 
FI-10 Farbkonversionsfilter R 1,5 
F111 Farbkonversionsfilter R 3 
ΕΙ Farbkonversionsfilter R 6 
FI-13 Farbkonversionsfilter R-12 
FI-14 Farbkonversionsfilter B 1,5 
E Farbkonversionsfilter B 3 
FI-16 Farbkonversionsfilter B-6 
FIAT Farbkonversionsfilter B 12 
FI-50 Filtergriff komplett mit Laschen und Rohrnieten 





Filtertasche ARRIFLEX 16 St 


FO 1 





РО з 


" 


FO-100 1 Lederfiltertasche mit Halterahmen 
und fünf Folienhaltern komplett 

ΕΟ: 1 Lederfiltertasche ohne Inhalt 

FO-2 1 Halterahmen für Glasfilter 50 x 50 mm 
oder Folienhalter FO 3 

ғоз 5 Folienhalter 


a 


ARRIFLEX 16 St 


42 


TRÀ 


Trickmasken 











Trickmaske Schlüsselloch klein 
Trickmaske Schlüsselloch groß 
Trickmaske Fernrohr klein 
Trickmaske Fernrohr groß 
Trickmaske Fensterkreuz 








Kompendium — Montageteile ARRIFLEX 16 St 


G4 


G3 
Gs Gs 
G2 








Сав 

G4 1 Großer Rahmen 
6-2 4 Befestigungsleisten zu G-1 

(2 für Balgen, 2 für Trickmasken) 
oa 2 Befestigungsleisten zu G-1 
6-4 1 kleiner Rahmen und Messing-Gewindering 
9.5 2 Befestigungsleisten ги G-4 
G6 2 Befestigungsleisten zu G-4 
67 1 Lederbalg mit 13 Falten. 
6-8 1 Rahmen 
6-48 1 Drehgrift für Polfilter zu G-11 
6-4, 8-11, 8-12 1 kleiner Kompendiumrahmen 


komplett montiert 


ARRIFLEX 16 St Kompendium — Montageteile 





= 
= 
E ee 
<= G15 
= === 
= mas 
— G16 
= 1£ 
G20 G17 

TITT 

Ga 


N 22222 


= Жү" Aë 
к 


G9 G10 


Alu-Führungsstange mit Führungsplatte montiert 


Фо 


&% 





und Spezialmutter montiert 
Vorsatzrahmen 
Messing-Gewindering 

Kerbstifte 

Linsensenkschrauben 
Stellschrauben zu G-1 und G-4 
Laschen 

Kerbnägel 
Filterverriegelungsfedern. 
Linsenschrauben zu G-12 

6 Linsensenkschrauben zu 6-1 M2x 6 
° Linsensenkschrauben zu G-1M2x9 
insensenkschrauben zu G-8 
Deere 

2 Senkschrauben zu 6-9 / G-10 


Bosioczos- 
TEEN 


09990900990 





ooo 
SS 





Handregel-Motor ARRIFLEX 16 St 





H-100 Batterie-Motor 8 Volt, von Hand regelbar 
von 5—48 Bilder/sec. 


ARRIFLEX 16 St Handregel-Motor — Montageteile 


ο- «ο @ 5 


O: oO 


Нов Hiob Hioc 





нв 7 

— 

H πα nn How 
μα 1 Umschalt-Rändelscheibe 
H-2 1 Hülse 
нз 1 hinteres Motorlager 
на 1 Feld komplett 
H5 1 vorderes Motorlager 
нв 4 Senkschrauben zu Н-1 
H7 1 Spezialschraube zu H-2 
на 2 Seeger-Sicherungen 
H9 2 Temperatur-Schutzstreifen 
нло 2 Kugellager 
н-10а/Н-10с 2 Abslimm-Abdeckscheiben 
H-10b 1 Ringspann-Sternfeder 
un 2 Zylinderschrauben 
wu 1 Senkschraube zu H-13 
H413 1 Drehknopf 
H14 1 Anker komplett mit 

Kugellagern 





Handregel-Motor — Montageteile ARRIFLEX 16 St 


! "g 
H 
OM NG 








| His 
| 
19 
12 ES Ha Ha Ha 
H-15 1 Kontaktscheibe 
H-16 2 Isolierscheiben 
на? 1 Isolierspan 
H-18 1 Rasteinrichtung 
н-19 1 Abschlußkappe 
H-20 1 Kontaktring 
. Ha 1 Schleifring 
н-22 1 Widerstandskörper 
H-28 1 Widerstandskappe 
. нод 1 Rastring 


ат 


ARRIFLEX 16 St Handregel-Motor — Montageteile 


H25 H26 H27 


H28 


- 
7 ΜΗ 88 
| | = & 
H29 Ню Ha H32 Ha 
- 
H33 
H-25 1 Kontaktbrücke komplett 
montiert mit elektr. Verdrahtung 
нж 1 Kontaktbrücke 
H-27 2 Schleifbügel 
H-28 2 Andruckfedern 
H29 1 Kontakttráger 
H30 2 Blattfedern zu H-29 
H-31 2 Zylinderschrauben zu H-29 
H-32 2 Kontaktwippen-Silber 
H-33 4 Zylinderschrauben zu H-26 
H-34 2 Bürstenhalter 


Batterie-Selbstregelmotor 





ARRIFLEX 16 St 





1400 


1101 


Selbstregelmotor für Batteriebetrieb 8 Volt 
für 24 Bilder/sec. 
Selbstregelmotor für Batteriebetrieb 8 Volt 
für 25 Bilder/sec. 


ARRIFLEX 16 St Batterie-Selbstregelmotor — Montageteile 


112 





Hinteres Motorlager 
Kontaktbrücke mit Kohlebürsten und 
Widerständen komplett 











13 1 Motorkappe 

14 2 Spezialkontakte (nicht abgebildet) 
15 1 Fliehkraftreglersystem 

6 1 AbschluBkappe 

17 1 Drehknopt 

18 2 Kondensatoren 35 V/10 u F 

n 2 Widerstände (5 О und 10 9) 
110 2 Spezialschrauben zu -3M 2 x 4 
1411 2 Kohlebürster 

1-12 1 vorderes Motorlager 

H-10a 1 Ringspann-Sternfeder 

H-10b 3 Abstimm-Abdeckscheiben 





120 m Kassette ARRIFLEX 16 St 





u Kassettenkórper komplett 
ohne Ansatzmotor 
1-28 1 Abdeckscheibe 


ARRIFLEX 16 St 


52 


L2 L3 
>> 96 
La Lio 
o оо 
Lis Le 


122 L23 


oz. 
La Ls Le 
2 lo б 
Lan L12 из 
ЕЕ SZ 
оо .. 


120 m Kassette — Montageteile 





La L26 


2 Friktionsachsen komplett 
2 Filmkerne komplett 


2 Verschlußplatten 
12 Senknieten 2x8 
1 Lasche 
2 Halbrundnieten 1,5x3 
1 Abdeckplatte 
а) deutsch. 
b) englisch 
5 Senkschrauben 23x 5 
2 Buchsen 
6 Senkschrauben M 1,4 х3 
1 Torsionsfeder (Abwicklung) 
1 Torsionsfeder (Aufwicklung) 
2 Zylinderschrauben M 1,4 x 3 
1 Distanzscheibe 
2 Unterlagscheiben 
1 Zeiger 
2 Spezialschrauben M 1,7 х5 
1 Rollenarm (Abwicklung) 
1 Rollenarm (Aufwicklung) 
2 Achsen 


2 Stehbolzen 

2 Führungsrollen 

2 Unterlagscheiben 

2 Spezialschrauben M 26 
Rollenarm Aufw. kompl. mit Nr. L-19, 21, 22, 28, 24, 25 
Rollenarm Abw. kompl. mit Nr. L-20-25 





120 m Kassette — Montageteile ARRIFLEX 16 St 
-- -- = = 
au» оо = = 
Ls 152 La 5 Lss Las 
o هه‎ == ° 4 qm 
La Las L59 Léo Le Le 
15 в Le Les 
Le 
Le 1 Isolierpláttchen. 
L-52 2 Isolierbuchsen 
L-53 2 Spezialschrauben M 2 x 10 
L-54 2 Zylinderschrauben M 3 x 10 
L-55 1 Isolierbuchse 
Lë 1 Kontakt 
1-57 1 Gowindeführungsetück 
L-58 1 Sicherungshaken 
L-59 1 Zugteder 
Lon 1 Ring 
581 1 Spezialschraube 
L-62 1 Druckfeder 
Le 1 Federring 
L-64 1 Stift 
Le 1 Lederschlaufe 
Le 1 Sicherungshaken komplett Nr.57-65 
L-67 1 Kassettenmaul komplett Nr. 36-65 


ARRIFLEX 16 St 120 m Kassette — Montageteile 











L-29 1 Kassettendeckel 
1-30 2 Haltewinkel 
La 2 Halbrundnieten 26 x8 
L-32 1 Verriegelungsgri 
La 1 Anschlagstift 
1-34 1 Spezialschraube M 3 
L-35 1 Verschlußriegel 
La 2 kleine Kontakte 
La 2 große Kontakte 
L-38 2 Druckfedern 
La 1 Kassettenmaul 
140 2 Verriegelungsarme 
а) Linksgewinde 
b) Rechtsgewinde 
La 1 Verriegelungsgriff 
L-42 2 Schieber 
1-43 2 kleine Rollen 
1-44 2 Achsen 
1-45 1 große Rolle 
L-46 1 Achse 
La 1 Druckfeder 
L-48 2 Beilagscheiben 
L-49 1 Kontaktbrücke 
L-50 2 Zylinderschrauben M 2x5 
L68 1 Spezialfeder 
Le 2 Spezialnieten zu 1-68 


Filmkern 





ARRIFLEX 16 St 


Φου 


y LA3 


L3 
194 
Län 
Lc 
LAG 


map Lab 
A Le 


оза 


2 Filmkerne komplett. 
1 Kunststoff-Filmkern. 

1 Spezial-Feder zu L-3 

1 Spezialschraube zu L-3 

1 Klemm-Filmkern komplett 


ARRIFLEX 16 St Motor für 120 m Kassette 





ма 1 Kassetten-Gotriebekórper 
mit M-19, M-39, M-40 
м-100 1 Ansatzmotor für 120 m Kassette komplett 





Motor für 120 m Kassette — Montageteile ARRIFLEX 16 St 


Ms 


αἰ 


Mis 
Mi Mis Ma 
- © @ 
- © 
Ma Ma 
Ma М2, M25 
м2 1 Anker komplett mit Motorsteg und zwei Lagern 
мз 1 Temperaturschutzstreifen 
M4 1 Spezialkontakt 
Ma 1 Feldwicklung 
MS 2 Zylinderschrauben 
ΜΖ 2 Bürstenhalter komplett 
Ma 2 Zylinderschrauben M 2 x 4 
Ma 2 Zylinderschrauben M 26 x 17 
мло 2 Beilagscheiben 
ми 1 Zahnrad 
M-12 1 Zahnrad mit Kugellager 
Mag 1 Lasche mit Stehbolzen 
M-14 2 Zylinderschrauben M 2,6 x 4,5 
M-15 2 Unterlegscheiben 
M-16 1 Spezialschraube M23 x 4,5 
M-17 1 Zahnrad mit Nabe 
M-18 3 Spezialschrauben M 2.6 x 4 Linksgewinde 
M-19 1 Stehbolzen 
M-20 1 Umschaltarm komplett 
M-21 2 Zahnräder mit Lagerflansch 
M-22 2 Zylinderschrauben M 26 x 6 
M-23 2 Exzenterscheiben 
M-24 2 Abstimmscheiben 
M-25 2 Zahnräder mit Bremsradachse und Kupplungsstift 
Mais 1 Kupplungsscheibe. 
M-11b З Senkschrauben M 1,7 x 5 
Mäe 1 Ringspann-Sternfeder 
мата 1 Beilagscheibe 
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ARRIFLEX 16 St Motor für 120 m Kassette — Montageteile 





Mas Mar M28 
ee 
м» { 
H Ma 
M32 
ES - 
Ἐς ἴτε M39 SS 
_ M36 Mao 
* 09 ; 
Мэв 
M35 D 


Ma М 


а 
ze 
fas 
:9 
vun 
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M-27 2 Distanzscheiben 

M-28 2 Drehknöpfe 

M-29 2 Spezialschrauben M3x4 

Mäi 2 VerschluBknebel a) links 
b) rechts 

M-32 2 Anschlagstifte 

DÉI 2 Lagerbuchsen a) links 
b) rechts 

M-34 6 Halbrundnieten 

M-35 2 Seeger-Sicherungen 

M-36 2 Anschlagstifte 

M-37 1 Abdeckung 

M-38 1 Spezialschraube M3 

M-39 1 Umschalthebel komplett 

M-40 2 Stehbolzen 

M-41 1 Umschalter 

M-42 1 Schaltscheibe 

M-43 1 Deckplatte 

M-44 3 Senkschrauben M2x4 

M-45 1 Lagerbuchse 

M-46 3 Senknieten 14x6 

M-47 1 Kontaktbuchse 





60 m Kassette 


ARRIFLEX 16 St 


“Шо 





ΒΗ 1 Gehäuse unmontiert zur 60 m Kassette 
R2 1 Deckel zur 60 m Kassette 
R3 


1 Abdeckplatte. 


ARRIFLEX 16 St 60 m Kassette — Montageteile 


Rs 







SIT VITIT 


RA 2 Friktionen komplett. 
komplett 


58 ο 

58 8 Senkschrauben zu R-6 
R9 1 VerschluBarm 

RA 3 Spezialmuttern zu R-9 
R-12 3 Spezialschrauben zu А-9 
R-13 2 Spezialschrauben 

яла 2 Spezialschrauben 

R-15 2 Spezialschrauben zu R-17 Y 
А-15а 2 Isolierbüchsen zu R-17 
R-16 1 Isolierstück zu R-17 

RAT 1 Masse-Kontaktbügel % 
R-18 1 Führungssegment 

R-19 2 Senkschrauben zu R-18 
R-20 6 Senkschrauben zu R-4 
R-21 1 Zahnsegment zu R-23 
R22 1 Distanzscheibe zu R-20 
R28 1 Skala a) Meter b) feet 
R24 2 Spezialschrauben 

R5 1 großer Kontaktstift 

R26 1 kleiner Kontaktstift 

R-27 1 Torsionsfeder 





60 m Kassette — Montageteile ARRIFLEX 16 St 


Rn 


š Bn і і 
R 


47 R46 Ras Ras 
NEN 
E Rx Ra Rs 
Ra ve 
Les L“ 
R39 


2 Filmlauírollen. 
Beilagscheiben. 

Spezialschrauben 

Rollonarm-Spannhebel 

VerschluBgriff 

Kontaktstifte klein 

Kontaktstifie groß 

Druckfedern. 

Kassettenmaul 

iegelungsarme 

Verriegelungsgriff 

Schieber 

kleine Rollen 

Achsen 

große Rolle 

Achse 

Druckfeder 

Lederschlaufe 

Sicherungshaken komplett. 

mit Lederschlaufe 1-65 
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ARRIFLEX 16 St Motor mit 60 m Kassette 





$4 1 Motorgeháuse zur 60 m Kassette. 
unmontiert 
8-2 1 Anker komplett mit Motorsteg 
und Lager 
sa 1 Kontakibuchse 
S4 1 Temperaturschutzstreifen 
Se 1 Feldwicklung 
ss 2 Spezialschrauben M 2,6 x6 
$9 2 Spezialschrauben M 26 x 17 
9-16" 2 Unterlegscheiben 
5:16 1 Spezialschraube 
8-36 4 Senkschrauben 
$37 1 Abdeckung 
Die mit ` versehenen Teile sind auch für die 120 m Kassette 
verwendbar 





Motor für 60 m Kassette — Montageteile ARRIFLEX 16 St 














= S 
~ 529 952 
Sa mmm 75» 
S23 E 930 
- > A 4 S26 
Sur "52 Sa 
š - - — 
$2 - =< — 
Sa 82} 
519 
00 
5% 
— 533 
Βλ - is 8 o Os» 
δι ср S172 
ә ө 65: 
| 354 ο 
Sw | оо e @ Sisa 
S12 9 s. 
5-8 2 Zylinderschrauben M 2 x 4 
5-10 1 
8-11 1 
5-12 2 Beilagscheiben 
8-19" 1 Lasche mit Stehbolzen 
5-14 2 Schrauben zu 5-13 
$47 2 Zahnräder mit Lagerflansch 
5-17а 1 Zahnrad mit Lagerflansch 
5-18 2 Spezialschrauben zu 5-17 
S-18a 1 фе mit Linksgewinde zu S-17a 
5-19" 1 'ompletter Rutschkupplung 
5-20" 1 Spezialschraube zu 5-19. 
Sa 1 Deckplatte 
S-22° 3 Schrauben zu S-21 
5-23 1 Umschalter komplett. 
S-24° 1 Umschalthebel 
5-25" 2 Zahnräde it Lagerflansch 
5-25а 1 Schaltscheibe 
5-26 1 Spezialschraube zu 9-25 
8-27" 2 Anschlagstifte ги 5-24 
5-28 2 Zylinderstifte zu 5-29 / 9-90. 
8-29 1 Verriegelungsstift mit Linksgewinde 
5-30 1 Verriegelungsstift mit Rechtsgewinde 
5391" 2 Hebel zu 5-29 5-30 
542" 2 Drehknöpfe 
5-38" 2 Federn 
5-34" 2 Beilagscheiben 
5-35" 2 Spezialschrauben zu 5-32 
$-36* 6 Spezialschrauben zu S-25 
die mit "versehenen Teile sind auch für die 120 m Kassette. 
verwendbar 


ARRIFLEX 16 St 





SY-100 
sY-110 
SY-120 


syn 
8Ү-112 
ϑΥ-119. 
5ү-114 
ЗҮ-115 
ΘΥ-116 
SY-121 
SY-122 
SY-123 
SY-A24 
SY-125 
SY-126 
SY-127 
SY-150 


Stromversorgungsgerät 

(ohne Abbildung) 

Motor komplett für 50 Hz. 

mit Verlángerungskabel 12 cm für Steuerleitung (Pluspol) 
Motor komplett für 60 Hz 

mit Verlängerungskabel 12 cm für Steuerleitung (Pluspol) 
Getriebe 50 Hz / 8 B/s 

Getriebe 50 Hz / 12 B/s 

Getriebe 50 Hz / 16 B/s 
Getriebe 50 Hz / 16 2/3 B/s 

Getriebe 50 Hz / 24 B/s 

Getriebe 50 Hz / 25 B/s 

Getriebe 60 Hz /8 B/s 

Getriebe 60 Hz / 12 B/s 

Getriebe 60 Hz / 16 B/s 

Getriebe 60 Hz / 16 2/3 B/s 

Getriebe 60 Hz / 24 B/s 

Getriebe 60 Hz / 25 B/s 

Getriebe 60 Hz / 30 B/s 
Masseverbindungskabel 25 cm 
Synchronmotor - Kassette (ohne Abbildung) 





Einsteckgetriebe ARRIFLEX 16 St 





Ѕү-116 sus $Ү-125 


Die Abbildung zeigt einen Synchronmotor, wobei das Ein- 
Steck-Getriebe herausgenommen wurde. Das Gegenrad zum 
Einsteckgetriebe ist sichtbar. 





ARRIFLEX 16 St 


Phasendreh-Einrichtung 





SY-130 
ϑΥ-181 
SY-132 
SY-133 
SY-134 
SY-135 
SY-136 
SY-141 
SY-142 
SY-143 
SY-144 
SY-145 
SY-146 
SY-147 
SY-151 


Phasendreheinrichtung 
langes Einsteckgetriebe 50 Hz 
langes Einsteckgetriebe 50 Hz 
langes Einsteckgetriebe 50 Hz 
langes Einsteckgetriebe 50 Hz 
langes Einsteckgetriebe 50 Hz 
langes Einsteckgetriebe 50 Hz 
langes Einsteckgetriebe 60 Hz 
langes Einsteckgetriebe 60 Hz 
langes Einsteckgetriebe 60 Hz 
langes Einsteckgetriebe 60 Hz 
langes Einsteckgetriebe 60 Hz 
langes Einsteckgetriebe 60 Hz 
langes Einsteckgetriebe 60 Hz 
Verlängerungskabel 28 ст 
Steuerleitung/Pluspol 

(ohne Abbildung) 


88/5 
128/s 
16B/s 
162/3 B/s 
24 B/s 
25 B/s 
8B/s 
12B/s 
16В/з 
1623B/s 
24Bís 
25B/s 
30B/s 





Pilottongenerator тїї Startmarkierung ARRIFLEX 16 St 





PI-100 Pilottongeber mit automatischer 
Startmarkierung (geöffnet) 





ARRIFLEX 16 St 





E den 


Pl 20 


Pilottongenerator mit Gegenrädern 





Ping PI зо 
№ Ш 
Pln Pla 


Pilottongeber mit automatischer Startmarkierung 
 Gegenrad (Platine) für 50 Hz bei 25 B/s 

Ritzel (Pilottongenerator) für 50 Hz bei 25 B/s 
Gegenrad (Platine) für 50 Hz bei 24 B/s 

itzel (Pilottongenerator) für 50 Hz bei 24 B/s 
Gegenrad (Platine) für 60 Hz bei 24 B/s 

Ritzel (Pilottongenerator) für 60 Hz bei 24 B/s 








Pilottongenerator — Geháuse-Installation ARRIFLEX 16 St 





ΡΙ6 Bauelemente für Kamerageháuse-Installation. 
komplett 


PI-1000 1000 Hz Generator 





ARRIFLEX 16 St Startmarkierung — Geháuse-Installation 


PH 
Lampenstab mit Lampen 


P2 
2 abgeglichene Lampen 4 Volt, kurz 
für Vollbildbelichtung 


РЕЗ 
Schutzkappe mit Feder 


РЫА 
Schutzkappe ohne Feder 


ne 
2 Lampen, eine kurz, eine lang 
für Randspurmarkierung 


PIT 
1 Kontakt-Gewindekappe 








70 





Pilottongenerator ohne Startmarkierungseinrichtung 


ARRIFLEX 16 St 





PI-200 Pilottongenerator ohne Startmarkierungseinrichtung 


τι 





Lieferprogramm 


ARRIFLEX Filmkameras für 35 und 16 mm Film 
mit Spiegelreflex-Suchereinrichtung 
einschließlich allen Zubehörs 


Blimps für ARRIFLEX Filmkameras 
Electronic-Cam-Anlagen 
ULTRASCOPE - Anamorphotische Objektive 
Scheinwerfer 
Filmbearbeitungsgeräte 
Filmkopiermaschinen 
Filmentwicklungsmaschinen 


Silberrückgewinnungsanlagen 





ARNOLD & RICHTER К.С. 


FILMTECHNISCHER MASCHINEN- UND APPARATEBAU 


8 MÜNCHEN 13 - TURKENSTRASSE 89 
Fernsprecher: (0811) 38091 - Telegramme: Arrifilm - Telex: 524317 arri d 


ARRIHAUSDRUCK 1.4.09 — 18 T N 











